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w sprawie zmiany taryfy Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
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Gdańsk, dnia 05 grudnia 2019 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
OGD.4210.39.2019.164.XX.PWi 


DECYZJA 


Na podstawie art. 155iart. 104ustawy zdnia 14czerwca 1960r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), zwanej dalej 
"Kpa" w związku zart. 47 ust. 1i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 30 ust. 1i art. 45 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755, z późn. zm) 
zwanej dalej "ustawą - Prawo energetyczne" oraz w związku z § 28 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Energii z dnia 22września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1988), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”, 


po rozpatrzeniu wniosku 


przedsiębiorstwa energetycznego: 


Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 


z siedzibą w Gdyni 


zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”, 


w Sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki („Prezes URE”) z dnia 16 lipca 2019 r. NrOGD.4210.14.2019. 
164.XX.MBr1, 


zatwierdzam: 


zmianę taryfy dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez nadanie nowego 
brzmienia części III pkt 3.1.4 i części IV w zakresie pkt 4.1 obowiązującej taryfy dla ciepła 


UZASADNIENIE 


Na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w Sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE 
z dnia 16 lipca 2019 r. Nr OGD.4210.14.2019.164.XX.MBr1, ze względu na wzrost kosztów 
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energii elektrycznej, kosztów wynagrodzeń i kosztów związanych z efektywnością 
energetyczną oraz zaprzestaniem eksploatacji źródeł ciepła zlokalizowanych w Sopocie 
przy ul. Malczewskiego 4 i Malczewskiego 19a. 

Powyższe ma istotny wpływ na poziom cen ciepła i stawek opłata za ciepło, 
a w konsekwencji na zmianę poziomu stawek opłat za usługi przesyłowe, zawarte 
w obowiązującej taryfie dla ciepła. W konsekwencji przedmiotem postępowania 
administracyjnego była zmiana brzmienia części III pkt 3.1.4 i części IV w zakresie pkt 4.1 
obowiązującej taryfy dla ciepła. Powyższe fakty zostały stosownie przez Przedsiębiorstwo 
potwierdzone. 

Zgodnie z art. 155 Kpa, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może 
być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji 
publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub 
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Jak 
zaś wynika z$ 28 ust. 1rozporządzenia taryfowego, w przypadku nieprzewidzianej, 
istotnej zmiany warunków wykonywania działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorstwo energetyczne, możliwa jest zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania 
w trybie określonym wart. 47 ustawy - Prawo energetyczne lub przez zawarcie umów 
z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian. 

W związku z powyższym Prezes URE uznał, iż nastąpiła istotna, nieprzewidziana 
zmiana warunków prowadzenia działalności koncesjonowanej. Zaistniały zatem przesłanki 
do zmiany brzmienia części III pkt 3.1.4 oraz zmiany wysokości cen i stawek opłat 
zawartych w części 4 w zakresie pkt 4.1 zatwierdzonej taryfy. 


W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie 
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, 
w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 $ 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1360, z późn. zm.). Odwołanie należy 
przesłać na adres: Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki 
- ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości 
przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części 
(art. 479% ustawy - Kodeks postępowania cywilnego). 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 złotych [(art. 
32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 785, z późn. zm.)]. Strona może 
ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów 
art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo 
o przyznanie pomocy prawnej stosownie do przepisów art. 117 Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 
127a $1 ustawy - Kpa). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
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oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja 
staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 ustawy - Kpa). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 
zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 
45 dnia od dnia jej opublikowania. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 3w związku zart. 31 ust. 3 pkt 2) ustawy - Prawo 
energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Biuletynie 
Branżowym URE - Ciepło. 


Z upoważnienia 
Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 


Dyrektor 
Północnego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Gdańsku 
Mirosława Szatybełko - Połom 


Otrzymuje: 
1) Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 
ul. Opata Hackiego 14 
81-213 Gdynia 
2) aa 


Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na 
podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej w związku 
z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53) 


Specjalista 


w Północnym Oddziale Terenowym 
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku 


Piotr Wiejak 
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aa 


Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 
w Gdyni 


81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14 
telefony: (58) 627 -38- 01, fax: (58) 663 -14 -33 
www.opecgdy,.com.pl e-mail: bokQ©opecgdy.com.pl 
NIP 586-010-42-91 


Zmiana 


taryfy 
dla ciepła 


5 grudnia. 2043r. 
OGD. 14210. 31. 2043. 464 XX, PUL 


2019 r. 
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p 
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr 0G6D.4210.14.2019.164.XX.MBr1 z dnia 16 lipca 2019 r. 


wprowadza się następujące zmiany: 
Część III - „Podział odbiorców na grupy taryfowe.” pkt 3.1.4. „Miasto Sopot” otrzymuje brzmienie: 


S4 odbiorcy, którym ciepło wytwarzane z gazu ziemnego w eksploatowanych przez OPEC źródłach ciepła, 
zlokalizowanych przy ul: AL Niepodległości 863 i 1 Maja 12, w których zainstalowana moc cieplna nie 
przekracza 5 MW, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są 
one zlokalizowane oraz do obiektów sąsiednich, poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze 


eksploatowane przez OPEC. 


Część TV „Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.” pkt 4.1. „ Ceny i stawki opłat” otrzymuje brzmienie: 


Miasto Gdynia 
L.p. Symbol Stawka opłaty miesięcznej za | Stawka opłaty 
grupy zamówioną moc cieplną za ciepło 
[zł/MW] | Bo 
1 GL 14 758,43 66,61 
2 G2 16 982,87 57,62 | 
3. G3 | 20 261,85 66,72 | 
4. 4 | 13 272,10 | szo | 
Cena za zamówioną moc ciepiną | Cena | Cena Stawka opłaty stałej Stawka opłaty 
[zł/MW] ciepła | nośnika za usługi przesyłowe zmiennej za usługi 
| ciepła _[zł/Mw] | prz 
roczna rata miesięczna | [zł/GJ] | [zł/m] roczna rata miesięczna [zł/GI] 
a + + + T 
92 512,76 7 709,40 62,45 | 24,05 26 194,24 2 182,85 14,13 
[Lp. | Symbol | Cenaza zamówioną moc cieplną | Cena | Cena Stawka opłaty stałej Stawka opłaty 
grupy [zł/MW] ciepła | nośnika za usługi przesyłowe zmiennej za usługi 
s | ci | zł/Mw] przesyłowe 
Roczna rata miesięczna | [zł/G]] | [zł/m] róczna rata mięsięczna [zł/GI] 
1. G6 89 981,13 7 498,43 | 6069 20,66 23 981,04 1 998,42 12,99 
i Miasto Rumia 
Lp. Symbol Stawka opłaty miesięcznej za | Stawka opłaty 
grupy zamówioną moc cieplną za ciepło 
[zł/MW] [zł/G]] 
1. | Rui | 15 159,06 68,57 
Miasto Reda 
Lp. | Symbol | Cena za zamówioną moc cieplną | Cena | Cena Stawka opłaty stałej Stawka opłaty | 
grupy [zł/MW] ciępła | nośnika za usługi przesyłowe zmiennej za usługi 
| nee ciepła | [zł Mw] | przesyłowe 
rata miesięczna | [zł/GJ] | [zł/m] roczna | rata miesięczna [zł/GT] 
| e T 1 
| 1. | Rel 59 480,53 4956,71 | 59,26 | 21,92 71 563,69 | 5 963,64 21,88 | 
= Miasto Sopot 
L.p. Symbol Stawka opłaty miesięcznej za | Stawka opłaty 
grupy zamówioną moc cieplną za ciepło 
| [zł/Mw] [zł/GJ] 
S4 | 14 254,14 | 63,06 


Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni 
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| 
Miasto Wejherowo 
Symbol grupy | Cena za zamówioną moc cieplną Cena | Cena 
[z MW] ciepła nośnika ciepła 
| roczna | rata miesięczna [zł/GI] [zł/m+] 
Źródło Wc 
W-OX: W-IDE: W-GDE-de: W-GDE-ox ZU EBC. H_ÓSE Bin 
I  P"E a Źródło Wec k = 
W-OX; W-IDE; W-GDE-de; W-GDE-ox 219 137,81 18 261,48 32,47 0,00 


Odbiorcy zakwalifikowani do grup taryfowych oznaczonych symbolem W-OX, W-IDE, W-GDE-de i W-GDE-ox 
obciążani będą za zamówioną moc cieplną i ciepło, według cen wynikających z zastosowania poniższych 
algorytmów: 


- cena za zamówioną moc cieplną: 
Cuw = 0,87674 x Cw.+0,12326 x Cwec 


gdzie poszczególne symbole oznaczają: 


Cmw - cena za zamówioną moc cieplną (zł/MW) 

Cwe - cena za zamówioną moc cieplną dotycząca ciepła wytwarzanego w źródle ciepła Wc (zł/MW) 

Cwe: - cena za zamówioną moc cieplną dotycząca ciepła wytwarzanego w źródle ciepła Wec (zł/MW) 

0,87674- wskaźnik udziału wielkości zamówionej mocy cieplnej dot. ciepła wytwarzanego w źródle ciepła Wc, w łącznej 
wielkości mocy cieplnej zamówionej przez odbiorców 

0,12326- wskaźnik udziału wielkości zamówionej mocy cieplnej dot. ciepła wytwarzanego w źródle ciepła Wec, w łącznej 
wielkości mocy cieplnej zamówionej przez odbiorców 


- cena ciepła: 
Caj = 0,69422 x Cwc+0,30578 x Cwec 


gdzie poszczególne symbole oznaczają: 


Ca . cena ciepła (zł/G]), 
Cwe - cena ciepła wytwarzanego w źródle ciepła Wc (zł/G[) 


Cwec - cena ciepła wytwarzanego w źródle ciepła Wec (zł/G]) 
0,69422 - wskaźnik udziału ilości ciepła wytwarzanego w źródle ciepła Wc w łącznej ilości ciepła wytwarzanego 
0,30578- wskaźnik udziału ilości ciepła wytwarzanego w źródle ciepła Wec w łącznej ilości ciepła wytwarzanego 


- cena nośnika ciepła: 
odbiorcy zakwalifikowani do.grup taryfowych oznaczonych symbolem W-OX, W-IDE, W-GDE-de i W-GDE-ox będą obciążani 


ceną nośnika ciepła wytworzonego w źródle Wc (w źródle Wec brak stacji uzdatniania wody). 


Stawki opłat za usługi przesyłowe: 


| Lp. | Symbol Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Stawka opłaty zmiennej | 
grupy [zł/MW] za UL ano 
roczna | rata miesięczna 

1 w-OX | 2589771 | 2 158,14 | 10,51 

2. W-IDE 46 422,31 3 868,53 20,04 

3 | W-GDE-de 61 067,05 ] 5 088,92 = | _ 21,95 Jil 

4. | W-GDE-ox | 3321247 | 2 767,71 | 16,64 | 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z 0.0. w Gdyni str. 3 
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Miasto Gdynia, Rumia i Gmina Kosakowo 


Stawki opłat za usługi przesyłowe: 


L.p. Symbol grupy Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 
[zł/MW] O= A 
roczna rata miesięczna dla odbiorcy końcowego Heaks biorcy 

1 |  PW-OX 33 551,10 2795,93 | 15,49 14,95 

2. PW-IDE 43 927,75 3 660,65 | 21,54 
| 3. PW-GDE-de 66 310,50 5 525,88 L 21,56 x 

4. PW-GDE-oe 49 128,46 4 094,04 | 21,60 x 

5. PW-GDE-ox 45 767,53 3813,96 = 1908 L x 


* Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


Odbiorcy z grup taryfowych PW będą dodatkowo obciążani za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła 
według cen zawartych w taryfie dla ciepła, zatwierdzonej przez Prezesa URE dla PGE Energia Ciepła S.A 
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